HIERONIM ABRAMOWICZ 


Oficer 1 pułku Krakusów 1831 r. z korpusu Inzynieryi, Inżynier w szkole dróg i mostów w Paryżu, 
Szef sztabu głównego pod generałem Wysockim w r. 1848/9 w Kampanii Węgierskiej, Podpułkownik w sztabie głównym 
Armii Tureckiej w r. 1854 


przeżywszy lat 88, opatrzony SS. Sakramentami, zmarł d. 12 Września 
1893 roku. 


Pogrzeb odbędzie się w Piątek dnia 15 Września b. r. o godz. 4 po południu 


z Krypty XX. Pijarów do wspólnego grobu Weteranów 1831 r., na który-to obrzęd 
Komitet Opieki nad Weteranami z 1831 r., Kolegów Zmarłego i Rodaków zaprasza. 


Zakład pogrzebowy A. Sznfrańskiego w Krakowie. 
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